
SABA ITALIA - Modd. Meersburg e Breisgau. Apparecchi a modulazione d'ampiezza e di frequenza, ad onde lunghe, medie, corte e ultracorte. Sono prowisti di dispositivo elettro- 
nico a quattro valvole per la ricerca automatica delle emittenti. Sono ambedue del lipo ad alia fedelta musicale. Medie frequenze a 466 kc/s e a 10,7 Me/*. Potenza indistorta d uscita 

3 watt. Consumo 50 watt. 












































